Prof. dr Bolesław Witold 


lexandrowiez 


przeżywszy lat 83, po długich i ciężkich cierpieniach, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł 21 kwietnia 1985 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowic- 
kim do grobowca rodzinnego nastąpi w poniedziałek dnia 
29 bm. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni 


w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN, SIOSTRA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 29 bm. o godz. 8.30 
w kościele parafialnym św. Szczepana. 


